Z głębokim żalem zawiadamiamy, 


że 28 stycznia 2017 roku zmarł 


dr Mieczysław Dyrek 


emerytowany starszy wykładowca Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 


Wspaniały nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń chemików, 
przyjaciel studentów, człowiek wszechstronnych zainteresowań, 


niezwykłej serdeczności i dobroci. 


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 3 lutego 2017 r., o godz. 11.40 
w Kaplicy cmentarza Rakowickiego. 


Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają 


Rektor, Senat, Dziekan i Rada Wydziału Chemii 
oraz cała Społeczność Akademicka 


Uniwersytetu Jagiellońskiego 


